b. wiezien Mathauzen Guren 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 29 września 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we czwartek dnia 2 października b. r. o godz. 30 po poł., na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana: 


Rodzina. 


NSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 3 października b. r. o godzinie 8 rano w kościele paraf. Sw.¿Mikotaja. 


Zakład pogrzebowy „HUMANITAS“ 
S. STAWOWIAKA 'rukarnia Bwiazkowa w Krakowie. ul. Mikolajska ii 
KRAKOW, UL. KOPERNIKA 22 — TEL, 356-48 


